وزارة الصحة 


Ministry of Health 
المملكة الأردنية الهاشمية‎ 


The Hashemite Kingdom of Jordan 


شهادة فحص كوفيد-19 
PCR Test Result for COVID-19 Certificate‏ 


SARS-COV-2 


الرقم الوطني : 98۴102501 98۴702501 : National ID.‏ 
ايمن محمد زيد عزت منصور IZZAR MANSOUR‏ مامح E . AYMAN MOH’D‏ 

Age : 34 34 

Test Date : M435 2| 005 

Sex Male 


Nationality : Jordanian 


Negative 
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